第 21 卷 第 4 期 昆虫 学 报 Vol. 21, No. 4 
1978 年 11 月 ACTA ENTOMOLOGICA SINICA Nov. 1978 





RSs SAA SA EH) BM 
ime PEE RH 


《中 国 科学 院 动物 研究 所 》 


中 心 粒 是 小 的 圆柱 状 微 管 细胞 器 。 ” 它 的 最 重要 特征 是 具有 九 组 三 联 体 微 管 系统 (DuPraw, 1970; 
Phillip, 1970; Wolfce，1972)。 中 心 粒 几乎 发 生 在 所 有 的 动物 细胞 内 ;在 具有 鞭毛 或 纤毛 的 细胞 内 ,中 心 
粒 发 育成 基体 ,再 从 基体 的 远 心 端 生长 出 鞭毛 或 纤毛 来 。 在 动物 精子 发 生 和 形成 过 程 中 ,也 存在 着 从 中 
心 粒 到 基体 ,再 由 基体 产生 精子 尾部 的 过 程 。 

虽然 已 有 人 (Friedlander and Wharman, 1970, 1971) 应 用 超 薄 切片 电镜 观察 技术 ,研究 了 家 蚕 雄 
性 配子 成 熟 分 裂 细 胞 的 中 心 粒 发 生 、 结 构 和 形态 变化 ,可 是 有 关 这 方面 的 整体 图 片 尚 未 见报 道 。 我 们 应 
用 电镜 铺展 技术 ,对 家 乔 精 母 细 胞 内 基体 和 上 鞭毛 进行 了 初步 观察 ,可 以 看 到 它 的 整体 结构 ,以 便 更 好 地 
和 超 薄 切片 电镜 结果 进行 比较 分 析 。 

RAWEHRS EMBER, 用 新 鲜 桑 叶 在 室内 饲养 到 四 龄 。 取 四 岭 1 一 4 RER, PABA 
沸 丸 (此 时 期 育 精 训 内 绝 大 部 分 是 精 母 细胞 阶段 ，Tazima，1964), 标本 制作 按 DuPraw (1965) 报道 方 
法 。 国 产 DX-2 型 电镜 观察 照 像 。 

我 们 所 观察 到 的 初级 精 母 细胞 减 数 分 裂 前 期 中 心 粒 ,实际 书 经 发 育成 基体 -鞭毛 结构 。 这 与 超 薄 切 
片 技术 所 观 察 的 结果 相 一 致 (未 发 表 资 料 )。 此 结构 总 是 成 对 出 现 , 两 基体 近 心 端 大 致 成 直角 ,它们 之 闻 
出 细 纤 维 牢固 地 联结 起 来 (图 版 1:1、,2)。 因 此 很 大 的 表面 张力 也 难 改变 两 基体 之 间 的 直角 关系 。 

基体 是 圆柱 状 微 管 结 构 。 长 0.52 微米 (0.48 一 0.55 微米 )， 圆 柱 直 径 0.25 微米 (0.23 一 0.28 微 
米 )。 基 体 长 度 与 其 他 细胞 类 型 的 相 一致 ， 然 而 它 的 直径 显得 宽 些 ， 可 能 是 由 于 基体 横 同 膨 账 造成 的 。 
在 基体 的 近 心 端 , 圆 柱 体 外 层 有 微细 纤维 向 外 丛生 (图 版 t:2z2.3)。 从 基体 到 鞭毛 的 过 渡 区 域 称 为 基板 结 
构 , 通 过 这 个 区 域 , 基 体 -鞭毛 结构 并 未 中 断 ( 图 版 !:1.3.4)。 

家 和 蛋 精 子 尾部 鞭毛 是 典型 的 9-+ 2 BEAN. 可 是 在 初级 精 母 细胞 内 的 共 毛 只 有 九 个 微 管 结构 ， 中 
央 微 管 尚未 生长 出 来 , 在 每 个 微 管 上 可 以 见 到 规则 的 环 状 突起 。 

根据 我 们 的 观察 , 家 蚕 精 和 细胞 的 中 心 粒 在 减 数 分 盈 之 前 已 经 复制 完毕 (切片 观察 )。 在 每 个 初级 
精 母 细胞 含有 四 个 中 心 粒 ,这 些 中 心 粒 发 育 到 减 数 分 裂 时 ,开始 育 集 微 管 蛋 白质 ,形成 一 个 基体 - 廊 毛 结 
构 。 最 终 , 这 四 个 基体 -鞭毛 结构 分 配 到 四 个 精细 胞 中 去 , 故 每 一 个 精细 胞 只 含有 一 个 基体 -鞭毛 结构 。 
我 们 从 基体 -鞭毛 结构 出 现 的 时 间 顺 序 , 认 为 在 家 番 精 母 细胞 内 ,中 心 粒 的 主要 功能 是 发 生 基体 - 艇 毛 结 
构 。 我 们 应 用 电镜 铺展 技术 所 得 基体 -鞭毛 的 结构 和 行为 ， 与 Friedländer 等 (1970, 1971) 电镜 切片 
结果 是 一 致 的 。 


























文 内 照 像 承 动物 研究 所 电镜 室 同 志 拍 照 , 于 延 芬 , 曹 守 珍 同志 洗 印 ,特此 致谢 。 
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Ea PE: 家 看 精 母 细 胞 内 基体 和 凌 毛 的 电镜 观察 图 版 





示 家 午 精 母 细胞 内 基体 - 凌 毛 结构 。DX-2 FRR (x 9500) 

OR a hey BE Sn Ws Bk ARE a A, 示 两 基体 间 联 结 纤维 。DXK-2 照 像 CX 20,900) 
KEEA- EA, 示 基 体 结构 和 联结 纤维 。DX-2 FAR (47,500) 

Pe A 2k KR  , MRA SHES RA. DX-2 照 像 (X42,000) 











